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przeżywszy: lat 53, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 20 lutego 1944 roku w Tarnowie, o czyın zawiadamiaja 


zona z córkami, siostry i rodzina, 


Tarnów, ul. Chyszowska 22, 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA“ 
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